S. BP. 


Mgr inż. Andrzej 


BARSKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ I SYN 


przeżywszy lat 33, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 3 grudnia 1981 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 8 grudnia br. 
o godzinie 11.30 w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRECZKA, MATKA I RODZINA 


M. P. U. K. 
Pusht Usług PUgrithowyeh Mr i 
Kraków, wi. Rakowiaka 4 
Tel, 18-78 


Ð. Z. 5340/81 - 8 


